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  فتاوى الصلاة

  هل تضاعف الصلاة في المسجد الأقصى خمسمئة ضعف؟  - الشيخ عبدالرحمن البراك (12173)

  عبدالرحمن البراك


  
  احسن الله اليكم. يقول السائل هل المسجد الاقصى تظعف فيه الصلاة اه خمسمائة ضعف ورد او الورد والله اعلم   نعم
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